信 送 受信 周波 数 : 421/422/440MHz 帯 特定 小 電力 無線 (47ch) 


電波 形式 : 
@※ 信 出力 : 
@ 受 信 感 度 : 
音声 出力 
@ 定 格 電 圧 
@ 消 費 電 流 : 


10mW、1mW 


F3E (FM) 、F1D(FSK) 通信 方 式 : 単 信 、 半 複 信 、 複 信 


ー14dBu(12dB SINAD) 

: 2W 以 上 (本 体 ス ピー カ ) / 800mW 以 上 (外部 出力 ) 
DC13.8V/26.4V 土 10% 

送信 時 :350mA 以 下 / 受信 定格 出力 時 :600mA 以 下 / 


受信 待ち 受け 時 :300mA 以 下 


人 動作 温度 範囲 : 10Cー+50 で C 
念 寸法 (突起 物 除く WxHxD/ 約 ) : 


無線 部 59.8X411.0X34.0mmm (アン テ ナ 含 み 基 台 含 まず ) 
・ 全 高 (アン テ ナ 先 端 か ら マ グ ネ ッ ト 基 台 底 部 まで ) : 490mm 
操作 部 140.0x40.0x178.0mm 

マイ ク 部 (EMS-924) 全高 : 約 533mm 

・ マ イク 長 (マイ ク と チュ ー ブ 含 み 風 防除 く ) : 495mm 


信 質 量 ( 約 ) : 2.600g 


(FM0078A モー ビル ブラ ケッ ト ・UA0038Y DC ケー ブル 除く ) 
信 外 部 保護 等 級 : 無線 部 (連結 ケー ブル 接続 時 の み )IP65/66/67 耐 塵 ・ 耐 水 ・ 耐 浸 
操作 部 ・EMS-924 マ イク は 防塵 防水 で は あり ませ ん 。 


10m 連結 ケー ブル 


EDS-40S10 

オー プン 価格 
ワイ ヤレ スイ ヤ ホ ンマ イク 
EME-80BMA 9Bluetooth' 


4 


耳 か け 型 イ ヤ ホ ン 付 属 
\14.080 (\12.800) 


【 付 属 品 の スペ ア 】 


IEDS-9 。 4 


\3,.300 (\3,000) 


9Bluetooth 


| 


音量 の 3W 音 声 出力 、IP67 防 塵 防水 
※ 同 時 通話 で は ご 利用 いた だ け ま せん 
\15,180(\13,.800) 


IP67 防 水 ワ イヤ レス スピ ー カ ー マ イ ク 


通話 距離 の 目安 


亀 河川 敷 の よう な 障害 物 が な い 平 地 


交互 通話 
同時 通話 800m 程度 


1km ま た は それ 以上 


人 市街地 の よう な 障害 物 が 多い 所 


交互 通話 800m 程度 
同時 通話 600m 程度 
人 建屋 内 


構造 や 建材 、 設 置 さ れ た 造作 物 の 有無 な ど で 大 きく 変わ り ます 。 


※ 測定 時 の 条件 : 乗 用 車 の ルー 


フ に 無線 部 を 設置 、12V バ ッ テ リ ー か ら 


電源 供給 し た 本 機 と 、 腰 に 装 藻 し た DJ-P300 間 で 通信 

※ 単体 中 継 で は 交互 通話 の エリ ア を 面 で 4 倍 程度 、 連 結 中 継 で は 直線 
方 向 に 最大 8 倍 程度 広げ ける こと が で きま す 。 
(別売 の 中 継 器 を 使用 時 / 弊 社 の 現行 製品 の 中 継 器 は 全て 本 機 と 
合わ せ て お 使い いた だ け ま す 。) 

※ 2 一 4 者 間 同 時 通話 は 10mW に し て も 通話 距離 は 大 きく 変わ り ませ ん 。 


セパ レー トカ プラ ー 


EDS-34 


| 


フロ ント パネ ル を 100m ま で 
分 離 で きま す 。 
\38,500 (\35,000) 


基地 局 用 安定 化 電源 器 
DM-305MV 


最大 出力 電流 5A 
\19.800 (\18,000) 


詳細 は 弊社 HP を ご 覧 くだ さい 。 


モー ビル マイ クロ ホン 


|EMS-61 4 


F リ 


ダイ ナミ ッ ク マ イク 
8 ピン メタ ルコ ネクター 
\4,400 (\4,000) 


屋内 用 中 継 器 


還 還 coss 四 
本 機 の 交互 通話 と 
無線 連結 交互 通話 ” オー プン 価格 
に 対応 する 中 継 器 ー 


@ スタ ンド マイ ク  EMS-924 オー プン 価格 @ マイ ク 風 防 FGO0855 \1,100(\1.000) @ モー ビル ブラ ケッ ト ( 金 具 の み ) FM0078A \990(\900) 
@ 無線 部 ブラ ケッ ト EBC-66 オー プン 価格 @ 連結 ケー ブル 5m EDS-40S05 オー プン 価格 @ 電源 ケー ブル UA0038AY \1.320(\1,200) 
* ネ メッ キ 仕 上 げ 、 ブ ッ シ ン グ や プラ グ の 樹脂 、AC ア ダ プ ター や 充電 式 電池 の 外観 や 形状 は 部 品 メー カー が し ば し ば 変更 する た め 、 掲 載 の イメ ー ジ と 異な る 場合 が あり ます 。 


【 ババ 


意 】 


うす / 


製品 の 一 部 に 非常 に 強力 な 磁石 が 使わ れ て お り 、 


正しく お 使い くだ さい 。 


設置 場所 の 制限 や 落下 の 危険 が あり ます 。 


説明 書 の 注意 書き を よく お 読み の 上 、 


*※ 定 格 ・ 仕 様 ・ 外 観 等 は 改良 の た め に 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 


圏 本 書 に 掲載 の 価格 は すべ て 消費 税込 み の 標準 価格 で す 。 ( 


) 内 に 表示 する 本 体 価格 は 税別 で す 。 


Rs 了 し イフ コ 株式 会 社 


電子 事業 部 
@ 東 京 支店 
@ 名 古屋 支店 
@ 大 阪 支店 
@ 福 岡 営業 所 


〒103-.0027 東京 都 中 央 区 日 本 橋 2 丁 目 3 一 4 日 本 橋 プ ラ ザ ビル 14 階 吾 03-3278- 5888 (代表 ) 
〒460-0002 名 古屋 市 中 区 丸の内 1 丁目 10 一 19 サ ン エ イ ビ ル 4 階 如 052-212- 0541 
〒541-0043 大 阪 市 中 央 区 高 豚 橋 4 丁 目 4 一 9 淀屋橋 ダイ ビル 13 階 吾 06-7636- 2361 
〒812-0013 福岡 市 博多 区 博多 駅 東 2 丁目 13ー34 エ コー ビル 2 階 吾 092-473- 8034 (代表 ) 
※ こ の カタ ログ に 掲載 の 標準 価格 に は 取付 費 な ど は 含ま れ て お り ま せん 。 

※ 撮 影 ・ 印 刷 の 条件 に より 、 掲 載 製品 の 色調 が 実物 と 異な る こと が あり ます 。 


ホー ムペ ー ジ の URL https://www.alinco.co.jp/ 


代表 ) 


( 
( 
(代表 ) 
( 


@ 取扱 い 店 


條 注意 


正しく 安全 に お 使い いた だ く た め 、 ご 使用 の 前 に 
必ず 「 取 扱 説明 書 ] を よく お 読み 下さ い 。 


FNFLFFNH-PE 
Ver.1.0.0 PM300 


LIMCO 


2・3・4 者 間 同 時 通話 (交互 ・ 中 継 / 連 結 中 継 対 応 ) 
47ch 特定 小 電力 トラ ン シ ー バ ー 


DK-PM300SE 


無線 部 に 限る 
技術 基準 適合 証明 
取得 済 の 無線 ユニ ッ ト 
XE1148/XE1126 を 内 蔵 


呈 季 
k ト は 
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HIEIEHEIIEIEEEEEHIEERIEEIEPXE 


LLLLLLLUTE す た LELLFELLEILLLTFIIL1I 
LELLUIIIIEILELEHTLIIETITITLLIT) 


十 ーー 
12v 二 一 
24v 


12/24V 自動 対応 


DK-PM300SE 


オー プン 価格 


JAN : 4969182361797 アル イン コ HP 
『 マグ ネッ ト ベ ー ス の スタ ンド マイ ク は ロッ カー スイ ッ チ の PTT、7 有 段階 の マイ ク ゲ イン と マイ ク 音 声 を 切る MIC ス イッ チ 
を 搭載 。 フ レキ シブ ル チ ュ ー ブ の マイ ク 長 は 約 495mm と 十分 な 長 さ 。 


の 全高 約 490mm の 無線 部 も ブラ ケッ ト 部 分 は 強力 磁石 で 車両 の ルー フ に も 簡単 に 設置 が 可能 。 屋 外 常 設 に 耐え る 
IP65/66/67 規 格 を クリ ア 


あ 堅 宇 な ダイ キャ スト ボディ の ボディ と 見 や すい 日 本 語 表 示 の ディ スプ レイ を 搭載 する 操作 パネ ル は 、 別 売 の EDS-9 セ 
 』 有 バレ ー ト キッ ト を 使っ て 5m ま で の 分 離 が 可能 。 基 地 局 と し て の 設置 に は 市 販 の LAN ケ ー ブ ル と EDS-34 セ パレ ー ト カ 
プラ ー で 100m ま で の 分 離 に も 対応 。 


DR-PM300SE 構成 品 


@ 控 作 部 : 車載 無線 機 型 の 本 体 と 操作 パネ ル 
@ 無 線 部 : 高 性 能 金属 製 ア ン テ ナ と 技術 基準 適合 品 
無線 ユニ ッ ト を 一 体 化 

@ 無 線 部 用 マグ ネッ トブ ラケット 

@ スタ ンド マイ ク 

@ 操作 部 と 無線 部 の 連結 ケー ブル 5m 

@ DC ケー ブル ( 約 3m) 

@ 操作 部 用 モー ビル ブラ ケッ ト 、 取 り 付け 用 ね じ セッ ト 
マイ ク 風 防 ス ポン ジ 
(無線 部 の マグ ネッ トブ ラケット は 出荷 時 、 分 解 さ れ て いま す 。 
イメ ー ジ は 無線 部 と ブラ ケッ ト を ネジ 止め し て 組み 上 げた 状態 で す 。) 


代 衣 EE る 2E: 表 2 3-4 者 問 同時 通話 、 交 互 中 継 連 結 中 継子 後 と 、 企 社 製 特 小 ト ラン シー バー が 採用 する 全 通話 モー ド に 対応 し ます 。 
騒音 下 で マイ ク に 入る バッ クノ イズ も スピ ー カ ー か ら 出 る 音 も 、 両 方 と も 処理 で きま す 。 
Ta 光 7/ | が 7 軍人 型 車両 に も 直接 設置 で きま す 。 
本 W 本 の 付属 スタ ンド マイ ク と アン テ ナ 付 き の 無線 部 は いずれ も マグ ネッ ト 基 台 を 採用 し まし た 。 
2 人 上 肖 所 線 部 と 接 続 ケー ブル は IP65/66/67 耐 塵 、 耐 噴流 . 耐 浸 仕 様 で す 。 (操作 部 と マイ ク は 防水 で は あり ませ ん 。) 
ク 全 427 ke) く 内 蔵 ノ イズ キャ ン セ ル 機 能 が 有効 に な る 別売 ワイ ヤレ スマ イク は スピ ー カ ー と イヤ ホン の 両 タ イブ を ど 用 意 し まし た 。 
明る さと コン トラ スト も 調整 可能 。 現 場 の 明る さや 環境 に 応じ て 見 や すさ が 変え られ ます 。 
音声 出力 は 内 蔵 ス ビ ー カ ー で 2W の 大 音量 で す 。 


、 デ ユ ご ) 
ぇ の ヽ 
SN の ⑤ー の の ヽ 
GROUP ⑨ ゆめ 
新 採用 の ノイ ズ 取扱 説明 書 に リン ク す 送信 中 の 自分 の 声 が 混信 や ノイ ズ を 抑 通話 を 第 三 者 が 無線 連結 中 継 に 
キャ ン セ ル 機 能 る QR コー ド ・ ラ ベル を イヤ ホン で モニ ター える グル ー プ トー ク 受信 で きる ルー プ フル 対応 ! 
メイ ン ユ ニッ ト に 貼付 。 " で きる コー ル バ ッ ク 。 (50 ト ー ン )。 機能 。 
paa) PR UI - 導 
N ン 肖 当 
の 際 ウ X 受信 専用 g 
エン ド ピ ー スク ラン ブル トー ク エア クロ ー VOX 内 蔵 PTT オ フ コン パン ダー 出力 自動 切換 え 緊急 通報 


推奨 の 子 機 


|)]- 00 者 間 同 時 通話 


\54,780 (\49.800) 
JAN : 4969182361292 


け ) -PH M2 () 者 / 外 者 間 同 時 通話 


オー プン 価格 
JAN : 4969182361704 


iR24765/67 


アン テ ナ を 含む 無線 部 、 操 作 部 、 
スタ ンド マイ ク 、DC ケ ー ブ ル 、 

モー ビル ブラ ケッ ト の 
es レイ ン ワ ン パ ン ケ ニッ 8 


候 作 業 用 連絡 無線 (複数 同時 通話 ) の よう な 外 付 け 装 置 無 
し で 者 間 連 続 通話 が で きる 業界 初 、 特 許 取得 の トラ ン 
シー バー 。 

@UHF400MHz 帯 特 小 無 線 で 、 高 性 能 ロ ング アン テ ナ の 
採用 に より 広い カバ ー エ リア を 実現 。 

@IP67 防 塵 防水 の タフ な ポリ カー ボネ ー ト 製 ボ ディ で 
ハー ド な 現場 で の 使用 も 安心 。 

人 充電 で き な い 屋外 作業 に 最適 、 手 に 入れ や すい 単 三 ア 
ルカ リ 乾 電池 2 本 で 同時 通話 6 時 間 、 交 互 通 話 な ら 40 時 
間 も 駆 動 。 

候 一 度 行っ た 設定 を 記憶 させ 、 以 後 の 炉 わし い ボ タン 操作 
を 省略 で きる 12ch の メモ リー、 別 売 の 12V/24V 対 応 
DC ケー ブル で 外部 電源 運用 、 ま た オプ ショ ン の Li-lon 
バッ テリ ー パ ッ ク の 直接 充電 も 可能 に し まし た 。 


【 ご 注意 】47ch 対応 機 で す が 、 同 時 通話 に 特 化 さ せ た 
設計 の た め 交 互 通 話 の 中 継 に は 対応 し て いま せん 。 


工場 出荷 時 の 設定 で す 。 


者 間 同時 通話 


た 


子 機 : DJ-P300 x 2 


人 本 機 の 通話 モー ド す べ て と 共通 の 機能 に 完全 対応 。 

人 @ 取 り 付 け は ゴム ベル ト を 採用 、 作 業 用 帽子 (キャップ ) に も 装着 可能 。 

@ 木 体 は 耐 塵 、 耐 暴 噴 流 の IP66 を クリ ア 。 

人 外部 装着 方 式 の 大 型 バ ッ テ リー を 採用 、 多 数 同時 通話 で も 8 時 間 、 交 互 
通話 で は 驚異 の 50 時 間 の 通話 時 間 を 達成 (当社 規定 に よる 測定 ) 。 

人 交互 通 話 単体 中 継 と 無線 連結 
中 継 に 対応 、 対 応 中 継 器 を 使 
えば 通話 距離 が 大 きく 拡張 。 

人 設定 用 スマ ホ ア プ リ 、 今 の チャ 
ン ネ ル と グル ー プ トー ク を 自動 
設定 させ る ACSH、 セ ッ ト モ ー 
ド 項目 も すべ て 含ん で 設定 で 
きる エア クロ ー ン を 搭載 、 初 期 
設定 が 簡単 で す 。 


者 間 同 時 通話 


ーー/|/ こ 2 
1Tm キモ キ 


子 機 : DJ-PHM20 x 3 


